urodz. w r. 1896, zmarla dnia 6 listopada 1941 roku. 


NABOZENSTWO ZALOBNE 


odprawione zostanie w piatek dnia 13 lutego 1942 r. o godzinie 9 rano 
w kościele OO. Franciszkanów w Krakowie w kaplicy M. Boskiej Bolesnej 


na które zapra 


zawias „CONCORDIA“ 
POGRZEBOWY JANA WOLNEGO 


Kraków. bi. Szczepański 2. Teleton 103<31 


